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Inframundo de la Fuerza 


El inframundo de la fuerza, es el lugar a donde van a parar las almas de los sensibles a La Fuerza, ya fuesen Jedi o Sith. 
Pocos llegaron a descubrir cómo regresar al mundo físico en espíritu e incluso de otra manera, como Palpatine, que en 
lugar de regresar en espíritu, logró transferir su conciencia a sus clones secretos, o Darth Maul, ya que el Zabrak científico 
loco Drell Kahmf recuperó su cerebro y lo conectó en una cámara especial para crear un Holograma en estado sólido. 
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El renacido Emperador Palpatine 
en 10 DBY. 





Darth Maul, como holograma en 


estado sólido 
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